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lumnc z oiametri circulorum bis nomiuibus.a.?.b.cquiu 6 cc:oico itaq^ cp pp ov 
tio otiarum piramidum.a.-e.b.ouaruqs columnar.a.t.b.e ficut oua^ oiamctro^ 
a.s.b.proportio triplicata:bocautem fi oc piramidtbus conftkerit :oecolumnt3 
aotcm conftabit ex- i j.quinti.cum omnis columna rotunda fit ex premiffa triple 
ad fuatn piramide: oe ptramidibus autem conftabit boc ocmonftratione cuiccntc 
ad impolTibile.fft cm per comune fetam pofita in principio febe oemoftrationis 
buius. u.libri : que proportio oiametri.a.ad oiametru.b.triplicata: eadempira/ 
midis.a.ad aliqb corpus allud igit corpus fit.c.oe quo oico q? ipfum non pot cfTc 
minus ncqj maius piramide.b. 6 it primo minus fi fuerit poiTtbile quantitate cor 
poris.d.ita cp ouo corpora.c.t.d.girer acccpta fint quatum piramis. b.itaqj que 
admoduinfcbagtcpremifiecxpiramide.b .octrabatlaterata piramis fibieque 
alta cuius bafis fit quadratum inferiptu circulo.b.? ex refiduo eius oetrabant pi/ 
ramides ciufde altitudini 3 confiftentes fuper trigotios portionu circuli.b. fiat ita 
qj boc totiens quoufq? cogente prima. lo.fit refiduu piramidis.b. minus corporc 
d.eritq5 ex coi feta latcrata piramis octracta qua coponunt partiales piramidcs 
oetracte maius cojpo:c.c.3nfcribatitaq5circulo.a.poligoniufimilcilli quod eft 
bafis laterate piramtdis oetracte a pirantidc.b.? ad angulos buius poligonijf in/ 
feripti circulo .a.oemttte lineas a cono piramidis.a.perficicns fuper iilud poligo 
ninm laterata piramide eque alta rotundc piramidi .a.banc igit ftudeas Demon/ 
ftrare efte filem laterate piramidi oetracte a rotunda piramide.b.qb boc mo fa/ 
cies:in Vtraqj piramide eriges accent ipfius que crit ex oiffintone linea cotinuans 
Verticc piramidis cu cetro bafis z erit perpendicularis ad bafimrocbinc a centris 
bafium protrabas in vtroq> circulo femidiametros ad omnes angulos vtriufqj 
poligonij infcripti.cunqj ex oiftinitione fimiliumpiramidum roumdarum fit 
portio axis wins ad axem alterius ficut oiametri bafis vnius ad oiametrumba 
fis alteri 9 .ideoq3 etia ex. 1 f.quinti z equa pportioalitate ficut femidiametri ad fc 
mtdiametru.fint aut Vtrobiq) omnes auguli quos axes cum femidiametris conti 
went recti .neceffe c ex fexta ppofitionc fexti libri z quarta ciufde z oiffinitioc fimi 
lium fuperficiem z ftmiltii corpom oiffinitione vt latcrata piramis.a.fit fimilis late 
rate piramidi. b.quare g addita ad. 8 .buius pportio laterate piramidis.a.ad la/ 
tcratam.b.e ficut lateris vnius ad fuu rdatiuu latus alterius pportio triplkata. 
ideoqs z ficut oiametri.a.ad oiamctru.b.triplicata.igit quoq$ ficut rotundc pira' 
midis.a.ad corpus.c.ex. 1 1 .quinti quare permutattm proportio laterate pirami / 
dis.a.ad rotunda piramide.a.ficut laterate piramidis.b.ad co2pus.c.? qr larcra 
ta piramis.b.maio: e corpore.c.erit laterate piramis.a.maior rotunda piramide 
a.qb e impofiibilc cu fit gs eiusmo eft ergo corpus.c.minus rotunda gtramide.b 
fceftat itaq3 pbandu q> nec maius.fi eni aduerfarius okat ipfu ce maftunc argu 
atur ex coucrfa proportionalitate ;pportione oiametri.b.ad oiametrum.a.tripli/ 
cata effe fkut corgis.c.ad rotunda piramide.a.fed cx'coccptionc cade eft rotundc 
piramidis.b.ad aliqb corpus aliud qb fit.d.?qr ex fpotbefi corpus.c. maius e ro 
tunda piramide.b.fequit ex. i4.quinti q> rotunda piramis.a.fit maior co:po:e.d. 
itaq5 proportio rotundc piramidis.b.ad corpus qb e minus rotunda piramide.a 
videlicet ad.d.eft ficut fuc oiametri.b.ad oiametm alterius ,pportio triplicata.boc 
aut eft impolTibile .na ex boc oemoftrauim 9 fequi q? gs fit maior fuo toto.cu ergo 
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corpns.c.uo polTit min 9 ec neq3 mai 9 rotunda piramide.b. erit nccdTaf io fibi cq/ 
le.ideoq3 ex ieba gte. 7 .quinti conftat ( ppofitu.T 16 lateat autem nos buius Demon 
ftrationis proccfl'um ad ea 3 outaxat colunas z piramidcs rotundas coartari qua 
rumaxe 3 fuisbafibus pcrpendiculariter infiftunt: tales cni oiftm.tc fuctut i priu 
cipiovndcrimi:cum tame paftiobicDcmonftratacomunitcr conueniat omnibus 
coluiimis rotundis fimilibus piramidibufq5 rotundis fimilibus fiue ea^ axes fu/ 
per bafes fuas fucrint ortbogonalitcr erectc fiue fuper eas fucriut inclinate: zap/ 
pellent oifferentic ca bee rotunde colnne z pirammides qrum bafib 9 axes ortbo / 
gonaliter fuperftant crecte:reliquc vero oicant intimate :z qr in principio. 1 i.non 
funt oififinite colune aut piramidcs rotundc nifi tile tm quas crecras vocam 9 :bee 
quide per motu galdlogrami rcctanguli.illi vero per motu trigoni rectaguli. idco 
conuenicns arbitramur oiffmire columnas rotundas z piramidcs oilTinitionib 9 
comunitcr z vniuoce conucnientibus crectis z inclinatis columms z piramidibus 
rotundis.£um igit extra fuperficiem alicuius circuit oeferipti fignatur punct 9 qui 
cu circuferentia ipfius circuit per lineam rectam continuatur fi linea ipfa fignato 
puncto manenre fixo oel'cripto circulo quonfq, ad locum vndc moueriinccperit. 
circuducattcorpus qb a curna fugficie qua motu fuo oeferibit bee linear ab tpfo 
circulo cui circuducit cotinct voco piramide rotunda.et circulu cui linea bee ctrcfi 
ducitur voco bafim ipfius piramidis.ftxum aut punctu extra circulu fugficiem fi/ 
guatu voco conn piramidis:lineamq5 recta cotinuante centra bafis cu cono pira 
midis appello axem feu fagitta piramidis.£unq5 bee fagitta fuerit perpendicula/ 
ris ad bafim oico piramide effe erectam.cu vero inclinata oico etia piramide incli 
natam.cum aut fucrint ouo circuli eqnales oeferipti in fuperficicbus equidiftanti 
bus quos Vna plana fugficies g eo^r centra tranfiens fecucrit fuerintqj continua 
tc per linea recta oue rclatiue fectiones ouarum circuferentiarum ipfo^r circuloru. 
Si linea bee in circuferentijs ipfo^ circulo^ cquidiftauter fitui a quo moueri iuce/ 
perit quoufqj ad locu fuum redeat circuducat:corpus qb a curua fugficie qua mo/ 
tu fuo oeferibit bee linea z a ouobus ^ppofitis circuits continefrvoco columna ro/ 
tundam.cuius axis fiue fagitta c linea recta centra ouoy circulo^ cotinuans. £t 
cum bee fagitta fuerit perpendicularis ad fuperficiem Vtriufq5 ouorum circulo/ 
rumroico columnam elTe erectam.£um vero fuerit fuper bafim inclinata oico co 
lumnam eftc inclinata5.£unq5 fiierint oue rotunde piramides aut columnc a qua 
rum axibus egrediantur oue fuperficies fuper bafes earum ortbogonalitcr erecte 
fuerintqg anguli quos axes ? communes fectiones barum fuperficierum z bafiuj 
continent ad inuicem equates: z fuerit proportio axis vnius ad axem alterius f it 
cut femidiametri bafis vnius ad femidiametrum bafis alteri 9 :tunc illas ouas pi 
ramides adinuicem aut illas ouas columnas ad inuicem oico fimtles effc.bis oif 
finitionibus pofitis oemonftrandu eft qr omnium ouarum rotundarum pirami/ 
dumfimiliumcolumnaruvcrotuudarumfimilium fiue erecte fiue inclinate fue/ 
rint eft proportio vnius ad alteram ficut oiametri bafis vnius ad oiametrumba 
fis alterius proportio triplicata quodoefoliserectisoemonftratunt eft ad boc 
autem premittimus antecedens neceffarium. 

Si fucrint buc rotunde ptranudes ad innieem linrilea vtranqj qua^t 





